
NOVA RADIO - Mod. G.2 • Medie divine e corte divise. Media freqxienza 465 kr. Finale: 255 volt placca, 205 volt scherrao, 5,6 volt 

catodo. Uscita 2,6 volt su 5 ohm. 













